FRANCISZEK 


CHOWANIEC 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ 


EMERYT. WIELOLETNI PEDAGOG SZKÓŁ PRZYZAKŁADOWYCH HUTY IM. LENINA 


przeżywszy lat 79, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu, dnia 8 lipca 1986 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 15 lipca 1986 roku 
o godz. 9.15 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA I RODZINA 


